CENTRES DE MOYENNES HAR1V
ne pourra être vérifiée qu'autant que le point avec le milieu de la droite AB, mais avec un aut droite, et qui se déplacera en même temps que déterminé comme on vient de le dire, est le cent niques des points A et B, relativement au point '. Si plusieurs points consécutifs A, B, G, D, E, quelconque d'entre eux coïncide avec le centre niques des deux points les plus voisins, ces diff une échelle harmonique; et il est facile de proi une semblable échelle, il suffît de mettre en j de parties égales. Plusieurs des conséquences q sion harmonique d'une droite avaient déjà été géomètres, entre lesquels on doit distinguer ï ajoute de nouvelles propositions à celles qui éta remarquables sont celles auquelles il est cône définition du centre des moyennes harmoniqu fier la démonstration et les rendre plus faciles aux définitions qu'il présente, celles que nous ! Si Ton suppose que chaque élément d'une cl gène, et prolongée de part et d'autre à l'infin' 9,
